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Verkeersbesluit knip Kerkstraat 

Het college neemt het verkeersbesluit knip Kerkstraat. Met dit besluit wordt de Kerkstraat ter hoogte 
van de Begijnstraat met een verzinkbare paal afgesloten. De aanleiding hiervoor is de reconstructie 
van de Kerkstraat. 


Straatnaamgeving winkelcomplex en De Streek 

Het college stelt de straatnamen voor de passage in het winkelcomplex op de hoek Bisschopsmolenstraat- 
Voorvang en in het plan De Streek vast. Zij stemmen in met het voornemen om aan het park aan de 
Thorbeckelaan de naam Burgemeester Van de Venpark toe te kennen. Een definitief besluit volgt na 
het doorlopen van de wettelijke procedure. Het college wijst het verzoek tot vernoeming van 
kunstschilderes Suze Robertsen af. 


Brief Seniorenraad over de Stoplichtrapportage Surplus Welzijn 

De Seniorenraad heeft opmerkingen gemaakt over de Stoplichtrapportage Surplus Welzijn Ie halfjaar 
2014. Het college antwoordt met een brief op de gemaakte opmerkingen. 


Verkiezingspropaganda verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 

Het college stelt nadere regels voor de propaganda voor de verkiezingen van Provinciale Staten en 
Waterschappen op 18 maart 2015 vast. 


Subsidieverzoek Stichting Projectkoor 2015 

Het college kent de Stichting Projectkoor een subsidie toe van maximaal € 750,- voor de organisatie 
van het concert Passie voor de Passie op 21 maart 2015. 


Subsidieverzoek St ichting MaMi 

Het college kent de Stichting MaMi een subsidie toe van maximaal € 1.875,- voor de organisatie van 
het MaMi Spektakel op 16 februari 2015. 


Toezichthouder Wmo 

Het college stelt het toetsingskader voor het toezichthouderschap Wmo vast. De toezichthoudende rol 
ligt voor het jaar 2015 bij de GGD West-Brabant. Gemeenten zijn namelijk op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) met ingang van 1 januari 2015 verplicht om het 
toezichthouderschap Wmo te organiseren. Dit was nog geen gemeentelijke taak, maar is dat per 1 
januari 2015 wel. 


Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 

Het college stelt het plan 'Inzet van Huishoudelijke Hulp Toelage' vast. Het Ministerie van VWS keurde 
dit plan in december 2014 goed. De gemeente Etten-Leur heeft dit plan samen met Halderberge, Moerdijk, 
Roosendaal, Rucphen en Zundert en zorgaanbieders van die gemeenten ingediend. Het plan gaat over 
de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HTT). De Rijksoverheid stelt voor 2015 en 2016 via deze 
regeling geld beschikbaar aan gemeenten voor het behoud van werkgelegenheid in de sector hulp bij 
het huishouden. Het Rijk stelt hieraan bepaalde eisen. De verdere implementatie van het plan pakken 
de samenwerkende gemeenten samen met de aanbieders op. 


Convenant Preventie en Nazorg Stedelijk Kompas in de gemeente Etten-Leur 

Het college sluit een convenant af met zeven organisaties die in Etten-Leur betrokken zijn bij de preventie 
en nazorg voor (dreigende) dak- en thuislozen. Het doel van dit convenant is om de preventie en nazorg 
te verbeteren. Dit gebeurt door de gedeelde uitgangspunten en doelstellingen vast te leggen in een 
convenant en deze concreet te maken met werkafspraken. 
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De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 
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